| Dr. ALEKSANDER RUNNEN 


Profesor Uniwersytetu Jagiellonskiego 


przeżywszy lat 62, zmarł nagle dnia 6-go stycznia 1930 roku w Krynicy. 


Zwłoki przewiezione zostały do Krakowa. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu rakowickim na miejsce spoczynku nastąpi we środę 
dnia 8 b. m. o godzinie 3-ciej po południu, na który-to smutny obrzęd stroskane dzieci i rodzina 
zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Kolegów Zmarłego i Znajomych. 


NABOZENSTWO ZAŁOBNE 
odprawione zostanie we czwartek dnia 9-go b. m. o godzinie rano w kościele św. Anny. 


Zakład pogrzebowy „Goncordia“ DRUKARNIA ZWIĄZKOWA W KRAKOWIE 


JANA WOLNEGO 


w Krakowie, pl. Szczepański L. 2. 


